El asegurado principal será el 
menor para el que se quiera 
contratar el ahorro, con 
vencimiento a edad alcanzada 
18 o 22. El seguro terminará al 
cumplirse el plazo pagándose 
la suma asegurada contratada, 
por rescate de la póliza ó al 
momento del fallecimiento del 
asegurado principal. 


El contratante será el mayor 
responsable del pago de las 
primas. 


El Inicio y Fin de la Vigencia 
del Seguro, surtirán efecto a 
las 12:00 horas. La Fecha de 
Inicio de Vigencia se 
especificará en la Carátula de 
la Póliza, y la Vigencia del 
Seguro corresponderá en un 
inicio a la duración del Plazo 
Comprometido contratado. Sin 
embargo, a menos de que el 
Titular gire por escrito 
instrucciones a Allianz en 
contrario, la Vigencia del 
Seguro se extenderá en forma 
automática por periodos 
adicionales de un año. 


ASESORÍA EN SEGUROS 


Francisco Hernández Ortiz 


